Molex-Stecker für AE 8000 
Zusatzgeräte (SelCall, ASC, Packet) 


PTT 1 1O O4 Discriminatorausgang 


Masse 20 Os Modulation 


RX-Mute 
6| 10..12 V 
(Stummschaltg) 30O O 


